WITOLD 


ARTYSTA MALARZ - GRAFIK 
po krótkiej, ciężkiej chorobie, zmarł w Krakowie, dnia 15 marca 1984 r. 


MSZA ŚWIĘTA ŻAŁOBNA odprawiona zostanie w kościele parafialnym św. Piotra i Pawła 
we wtorek dnia 20 marca br. o godzinie 7.30. 


POGRZEB odbędzie się na cmentarzu Salwatorskim w tym samym dniu o godz. 14.00, o czym 
zawiadamia pogrążona w smutku: 
RODZINA 


Prosimy o nieskładanie kondoleneji. 


